


施工 上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工 事 説明 書 及び 取扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
微 な 仕様 は 、 予 告 な く する 場合 が あり ます 。 
( 社 ) 日 本 電球 工業 会 規格 


JEL80 1 対応 電源 設定 スイ ッ チ 
(金属 ケー ス 内 に 収納 ) 
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取付 ボル ト の 回 具 内 寸法 
*25mm を 超え な い 様 に し て 下さ い 。 


3/8, M10 
| 調 光 方 式 | PWM 方 式 (1kHz、11V) 
安全 に 関す る ご 注意 


電源 設定 スイ ッ チ 設定 方 法 


⑧ [一 般 屋 内 専用 器具 ] 屋外 や , 水気 , 湿気 の ある 場所 で は スイ ッ チ 操作 する と き は 、 電 源 を OFF に し て 下さ い 


使用 し な いで 下さ い . 絶縁 不良 に よる 感電 の 原因 と な り ま す . 工場 出荷 時 で は 、 ス イッ チ 1 (初期 照度 補正 ) を ON に し て いま す 。 


・ 初期 照度 補正 の 設定 
@ [大 井 直 付 専用 器具 ] 壁面 及び 半 埋 込 で の 取付 は ON に 本 る 


し な いで くだ さい 。 落下 ・ 火 災 の 原因 と な り ま す 。 (初期 度 補正 を 初期 化す る 場合 は 、 ス イッ チ 2 と 3 を OFF。 
スイ ッ チ 4 を ON に し て 電源 を 投入 。 
点灯 確認 後 、 電 源 を 切り 、 ス イッ チ を 初期 状態 に 戻す ) 


解除 方 法 : スイ ッ チ 1 を OFF に し て 、 電 源 を 投入 する 。 
・ 設定 (4 店 の 切り 佑 え ) 
設定 方 法 : スイ ッ チ 2 と う 3 を 、 表 の よう に 切り 換え る 
その 他 上 記 設 定 に 関係 な い ス イッ チ 4 は 、 常 時 OFF に し ます 。 


電源 周波 数 (Hz ) 50/60 
ラン プ の 定格 
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特記 事項 * 調 光 対 応 約 10<100%) RE 20145. 4. 10 森 上 | 寺沢 | 高橋 
‘RKe 60000 de 


第 3 角 法 (JIS A-4) 単位 mm 
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